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VIBRATOR 
トラ ンス バイ プ ブレー ター 取扱 説明 書 


お 使い に な る まえ に 
この 度 は 、「 ト ラン スバ イブ レー ター」 を お 買い 上 げ い た だ きま し て 、 ま こと に あり が と う ご ざ いま す 。 ご 使用 に な る 前 に 必ず 


バッ ケー ジ 裏 面 の 説明 、 お よび 取扱 説明 書 (本 書 ) を よく お 読み の うえ 、 内 容 を 理解 し て か ら お 使い くだ さい 。 な お 本 書 は いつ 
で も 使用 で きる よう に 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 
久 製 品 に は 次 の も の が 入っ て お り ま す 。 ご 確認 くだ さい 。 

「 ト ラン スバ イプ レー ター」 本 体 ・・1 台 


ッ ア ドサ ケー スズ ・1 株 取扱 説明 書 (本 書 ) ・・1 枚 
保証 書 (本 製品 バッ ケー ジ 裏 ) ・・1 枚 


対応 機種 
・"PlayStation 2" 専用 「Trance Vibrator 対 応 ソ フト 」 
安全 に ご 使用 いた だ く た め に 
この 表示 の 注意 事項 を 守ら な いと 、 火 災 や 感電 な ど に よる 死亡 や 大 けが な ど 、 人 人 身 事故 の 原因 と な る こと 


が あり ます .。 


アン ケー ト ハ ガキ ・ ヽ 1 析 








この 表示 の 注意 事項 を 守ら な いと 、 火 災 や けが の 原因 に な っ た り 、 周 辺 の 家財 に 損害 を 与え た りす る こと 
が あり ます 。 


中 


亀 幼 児 の 手 の 届 か な いと ころ に 保管 し て くだ さい 、。 

亀 分 解 や 改造 を し な いで くだ さい 。 故障 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 

信 内 部 に 水 や 異物 を 入れ た り し な いで くだ さい 。 

念 混 気 や ほこ り の 多い 場所 や 、 油 煙 や 湯気 の あたる 場所 に 保管 また は 使用 し な いで くだ さい 、。 

亀 同 一 部 位 へ の 使用 は 15 分 以内 に し て くだ さい 、。 気 分 が 悪く な っ た り 、 体 調 不良 を 起こ す 恐 れ が あり ます 。 

人 @ 動 か な く な っ た り 異 常 が ある 場合 は 、 事 故 防止 の た めす ぐに 接続 コー ド を 抜い て 使用 を 中 止 し 、 お 買い 上 げ の 販売 店 に 点検 ・ 
修理 を ご 信頼 くだ さい 。 

注意 

錯 USB ケ ー ブ ル の 抜き 差し は 、 必 ず "PlayStation 2" 本 体 の 電源 を 切っ て か ら お こ な っ て くだ さい 。 

借 USB ケ ー ブ ル を 引っ 張っ た り 、USB ケ ー ブ ル を 傷つけ た り し な いで くだ さい 。 

僅 USB ケ ー ブ ル の 上 に も の が あっ た り 、USB ケ ー ブ ル が 絡ん だ 状態 で 使用 し な いで くだ さい 。 

供 本 製品 の 上 に も の を 置い た り 、 床 や 不安 定 な 場所 に 置か な いで くだ さい 。 沙 下 し た り 、 ふ みつ けた り し て けが の 原因 と な る こと 
が あり ます 。 

信 90kg 以 上 の 生 さ は 某 宣 し な いよ うこ ご 注意 くだ さい 。 

借 USB ケ ー ブ ル を 抜く と き は 、 必 ず コ ネ ク タ を 持っ て くだ さい 。 

久本 製品 は 精密 機器 な の で 、 乱 暴 に 扱わ な いで くだ さい 、。 

念 水 に 潜 ら し た り 、 分 餅 、 改 造 は 絶対 に 使用 し な いで くだ さい 。 修理 な どの 保証 が 受け られ な く な る こと が あり ます 。 
久本 体 の 汚れ は 、 乾 いた 柔らか い 布 な ど を 使用 し て 拭き 取っ て くだ さい 、。 

信 極 水 な 温度 条件 下 で の 保管 は 選 け て くだ さい 。 

信 率 肌 や 衣服 が 濡れ た まま で 使用 し な いで くだ さい 。 ケガ や 感電 の 和 恐れ が あり ます 。 

今 使用 中 、 身 体 に 異常 が あら われ た り 、 感じ し た と き に は 、 た だ ち に 使用 を 中 止 し 、 医 師 に ご 相談 くだ さい 。 

人 ご 使用 を 中 断 ・ 終 了 さ れる 際 に は 、 必 ず 本 製品 が 停止 状態 で ある こと を ご 確認 くだ さい 。 

@ ゲー ム 以 外 の 目的 に は 使用 し な いで くだ さい 、。 


條 健康 上 の ご 注意 

本 製品 は 振動 機能 を も っ て いま す 。 次 の 点 に ご 注意 くだ さい 。 

人 @ 身 体 の 各部 位 に 不快 感 や 痛み を 感じ た と き は 、 す ぐに 使用 を 中 止 し て くだ さい 。 し ば らく し て も 症状 が 回 復 し な い 場 合 は 、 医 師 
の 診察 を 受け て くだ さい 。 

久本 製品 を 直接 、 願 や 腹部 な どの 易 体 に 当て て 使用 し な いで くだ さい 。 ご 使用 の 際 は 、 必 ず 付 属 の カバ ー を 

@ 和 や 関節 に 疾 寂 の ある 方 は 使用 に な いで くだ さい 。 振動 に よっ て 症状 が 悪化 する 場合 が あり ます . 

人 @ 身 体 の 各部 位 に 骨折 ・ 脱 臼 ・ ね ん ざ ・ 肉 訣 れ な どの 症状 を お 持ち の 場合 は 使用 し な いで くだ さい 。 振動 に よっ て 症状 が 悪化 する 
場合 が あり ます 。 

@ 本 製品 を 長 時 間 連 続 し て 使用 し な いで くだ さい 


こ 使用 くだ さい 。 


健康 の た め 30 分 こと に 5 分 以上 の 休憩 を と っ て くだ さい . 


各部 の 名 称 





USB コ ネ ク タ トラ ンス バイ プ ブレー ター 本 体 


接続 方 法 





"PlayStation 2" 専 用 「Trance Vibrator 対 応 ソ フト 」 に て 遊ぶ こと が で きま す 。 
"PlayStation 2" 本 体 の (USB) 端子 に 接続 し ます 。 


※ ソ フト に よっ て は 、 ト ラン スバ イプ レー ター 使用 の 設定 が 必要 に な る 場合 
が あり ます 。 詳 しく は 各 ソ フト の 解説 書 を ご 覧 くだ さい 。 


故障 か な ? と 思っ た ら 














対応 機種 は 正しい で すか ? 
USB コ ネ ク タ は 正しく 接続 され て いま すか ? | 
トラ ンス バイ ブレ ー タ ー の コネ クタ は し っ か り と 差し 込ん で いま すか ? 









認識 し な い ・ 
まっ た く 動 作 し な い 





ここ に ある 以外 の 症状 や 不明 な 点 は 、 お 手数 で す が 下 記 の ホー ムペ ー ジ また は ユー ザー サポ ボー ト に て ご 確認 くだ さい 。 


・ コ ネ ク タ ・‥‥USB シ リー ズ A 
・ サ イズ 115X56X32 (mm) 


・USB ケ ー ブ ル 長 ‥・2.5m 
・ 生産 国 … 中 国 





アル Al ニア, ep 】 Smr る 


氏 保 証書 
お 買い 求め に な り ま し た ら 保 証書 に 購入 店 名 な ど と 購入 年 月 日 が 記入 され て いる か ご 確認 くだ さい 。 記 入 さ れ て いな いと き は 、 
お 手数 で す が 購 入 さ れ た お 店 で 記入 し て も らい 、 大 切 に 保管 し て くだ さい 、。 

葉 保 証 期 間 
保証 期間 は 、 お 買い 求め の 日 より 3 ヶ月 間 で す 、。 保証 期間 で あっ て も 、 分 解 な ど し た 場合 は 保証 の 対象 と な り ま せん の で 、 お 気 
を つけ くだ さい 。 

人 保証 期間 中 の 修理 
保証 書 に 必要 事項 を 記入 し 、 故 障 の 症状 を 書い た 紙 を 添付 し て 、 お 買い 求め の お 店 まで お 持ち くだ さい 、。 

人 @ 保 証 期間 後 の 修理 
保証 書 と 故障 の 症状 を 書い た 紙 を 添付 し て 、 お 買い 求め の お 店 まで お 持ち くだ さい 。 ご 希望 に より 有償 で 修理 いた し ます 


ユー ザー サポ ボー ト 03-5351-8499 受付 時 間 月 一 金 11:00 一 17:0O (除く 祝日 ) 
〒151-8024 東京 都 渋谷 区 代々 木 4-33-10 ト ー シ ン ビル 株式 会 社 ア スキ ー ユー ザー サポ ー ト 係 
ホー ムペ ー ジ 
トラ プル シュ ー テ ィング 、 最 新 の 製品 情報 は アス キー エン タテ イン メン ト ホ ー ム ページ 「 ア スキ ー ロ ケッ ト オ ン ライ ン 」 上 
で も 紹介 し て いま す 。 http://asciirocket.com/ 


※ 仕 様 お よび 外観 は 、 改 良 の た め 予 告 な く 変 更 す る こと が あり ます の で ご 了承 くだ さい 、 
"PlayStation" は 株 式 会 社 ソ ニー・ コ ンピュータ エン タテ イン メン ト の 登録 商標 です 


